1 مميزات القوة 
1. نقطة تأثير point d'application‏ 
# إذا كان التأثير الميكاتيكي تأثي ر تماس مموضيع تكون نقطة التأثير هي نقطة التماس بين الجسم المؤثز والجسم المؤثر عليه 


متال : علية 
خيط 


> نقطة تأثير الخيط على العلبة هي النقطة ۸ د A‏ 


لله إذا كان التأثير الميكانيكي تأثير تماس موزع فإن نقطة التأثير بالنسبة للأجسام ذات الأشكال الهندسية البسيطة تكون هي المركز 
الهندسي لممباحة التمان بين الجسم المؤثئن والجسيم المؤئر خلية. 
مثال : 

بير النوكز اليتدسي ابعطن الالجساد 3اك التكال. هندسية بسنيظة, . !0 ظ 
له أما إذا كان التأثير عن بعد فإن نقطة التأثير تكون هي مركز ثقل الجسم المؤثر عللاة ورت لكب درف 0. 
مثال : 





2. خط التأثير ligne d'action‏ 
خط التأثير هو المستقيم الذي يمر من نقطة التأثير والذي لهراتجاه مفعول القوة. 
مثال : 
> يسمى المستقيم الذي له اتجاه الخيط والمناامن آلنقطة 4, خط تأثير هذه القوة. - 





2. المنجراع ومة5 ه| 
© المنحى هوومتجىه#مفكؤال القوة» ويمكن أن يكون من اليمين 
إلى اليسار أو من الأعلى إلى الأسفل أو العكس. 
مثال : 
جي منحى القوة المطبقة من طرف الخيط على الجسم 51 هي من 
النقطة ۸ نحو اليمين. 
ج منحى القوة المطبقة من طرف الخيط على الجسم 52 هي من النقطة 8 نحو اليسار. 
ملحوظة : 
© يكون منحى القوة المطبقة من طرف الأرض على جسم دائما من الأعلى نحو الأسفل سواء كان في سكون أو حركة. 


انزلاق نحو اليسار انز لاق نحو يمين 


لعزبد من الشروحات بو التعارين زوروط! : jami3dorosmaroc.com‏ 


لعزبد من الشروحات بو التعارين زورواط : oc.comإjami3dorosmar‏ 


intensifé الشدة‎ .4 
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أ. تجربة 


ب. ملاحظة 


> نلاحظ أن إطالة النابض في الشكل (3) أكبر من إطالته في الشكل (2).» ولدينا : الإطالة 22 


22 < 1 


ج. إستنتاج 
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لي القوة المطبقة من طرف الجسم 82 على النابض» أشد من القوة المطبقة من طرف الجسم $1 على النابض. 


لل لكل قوة مده تميزها و هي مقدار فيزيائي قابل للقياس. 
خلاصة 


© للقوة أربع مميزات هي : 


7 نقطة التأثير : © هي نقطة التماس بين الجسم المؤثر والجسم المؤثرؤا عليه فيْ حالة تأثير تماس مموضع. 
© هي المركز الهندسي لمساحة التماس ينا الجسم القؤثر والجسم المؤثر في حالة تأثير تماس موزع. 


© هي مركز ثقل الجسم في حالة تأتير/عتن'بعد. 


7] خط التأثير : هو المستقيم الذي يمر منّتإنقطلة"التأثيّر والذي له اتجاه مفعول القوة. 


7] المنحى : هو منحى مفعول«الققية»/مِثل من الأعلى نحو الأسفل. 


الشدة : مقدار فيزوداني يتماقياسها بإستعمال جهاز الدينامومترء وحدتها العالمية هي نيوتن (0۸)سءN)‏ يرمز لها بالحرف .N‏ 


ونرمز لشدة(القوة ب۴ أو ۲ أو ۲ . 

1. تمثيل القوة 

نمثل القوة بسهم يسمى متجهة القوة» بحيث يكون : 

دح أصل المتجة منطبق مع نقطة تأثير القوة. 

دح اتجاه المتجهة هو خط تأثير القوة. 

دح منحى المتجهة هو منحى القوة. 

دمح طول المتجهة يتناسب مع شدة القوة حسب السلم الذي يتم اختياره. 
نرمز لمتجهة القوة بما يلي : ۴ أو ۴۸ أو 7 أو ٥۶‏ ا 


نعلق كرة حديدية في الطرف الحر لخيط دينامومتر كما يبين الشكل : 
1. حدد مميزات القوة المطبقة من طرف الكرة على خيط الدينامومتر ؟ 
2. مثل ۴ القوة المطبقة من طرف خيط الدينامومتر على الكرة باستعمال السلم 
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